AMPLIFICATORE G 287-AV - TABELLA DELLE TENSIONI 


misurate con voltmetro 20.000 ohm per volt tra la massa del circuito e i punti indicati 
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(1) Misurata ai 

capi della resistenza catodica 

1° Condensatore 

elettrolitico = 282 V 

per la 

polarizzazione di 

grigUa ( 

R14 = 2.200 

2o Condensatore 

elettrolitico = 277 V 

ohm). 

Tra pledino 3 e massa = 

65 V. 


So Condensatore 

elettrolitico = 240 V 




